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Schlesisk 


Ma ikke forveksles med lavschlesisk, et germansk sprak som ble snakket i Nedre Schlesien. 

Schlesisk (schlesisk Sliinsko godka ) er et vestslavisk sprak 
som snakkes i Schlesien, i grenseomradet mellom Polen og 
Tsjekkia. Ifolge den siste polske folketellinga i 2011 var det 
i Polen 509 000 som regnet schlesisk som sitt morsmalJ 2 ^ 

Det snakkes for det meste i regionen 0vre Schlesien. For 
1945 ble det ogsa talt i enklaver i Nedre Schlesien; det 
germanske spraket lavschlesisk var det dominerende 
spraket i den regionen fram til da. 
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